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SCM178 
VEP80856A 


CARRIGE 
01/01 
COMPONENT 
NAME 
CIRCUIT BOARD NO. 
COMPONENT PATH 


GND 
1 


CASSETTE_DOWN_H 
2 


CASSETTE_MID_H 
3 


CASSETTE_UP_L 
4 


CASSETTE2_H 
5 


CASSETTE1_H 
6 


CASSETTE_INL_H 
7 


CASSETTE_INR_H 
8 


+ 5V 
9 


GND 


GND 


DOWN_VCC 


CASSETTE_DOWN_H 


GND 


GND 


MID_VCC 


CASSETTE_MID_H 


GND 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


GND 


UP_VCC 


CASSETTE_UP_L 


10 


11 


12 


P1 
VJP1249T 


P2 
VJS2889A012 


INL_VCC 


CASSETTE_INL_H 


GND 


GND 


GND 


1_VCC 


CASSETTE1_H 


GND 


GND 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


2_VCC 


CASSETTE2_H 


GND 


10 


11 


12 


INR_VCC 


GND 


GND 


CASSETTE_INR_H 


13 


14 


15 


16 


P3 
VJS2889A016 


R1 
220/DS 


R2 
220/DS 


R3 
220/DS 


R4 
220/DS 


R5 
220/DS 


R6 
220/DS 


R7 
220/DS 


